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wieloletni ordynator Zakładu Anny Mazowieckiej 
i b. dyrektor Szkół położnych w Warszawie 


przeżywszy lat 73, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 28 marca 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w sobotę 31 b.m. o godz. 10 rano, na który-to smutny obrzęd zaprasza w głębokim 


smutku pogrążona F 
zona. 


Nabozenstwo zalobne 


odprawione zostanie w środę dnia 4 kwietnia b. r. o godz. 9*/, rano w kościele XX. Zmartwychwstańców 
przy ul. Łobzowskiej. 
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